Субота 8 (20) січня 1900. 


Рік Х 


крім нехіль і гр. 
- тат. сьсат) о 5-1й го- 
дині по полудчи. 


Редакция і 
Алмінїстпация: ухися 


- Ҹарнепкого ч. 12. 


Письма приймають оз 
зиш Франкоракі. 
Рукописи янертають оғ 
пі не, окреме жадає 
за вложенем оплати 


тані, вільні від орлатв 
почтонеї 


Передплата у Львові 

в агенциї дневників 

Пасаж Гавсмзава ч, 9 і 

з ц. к. Отаростнах ня 
ррозінциї: 

на цілий рік К 486 


на лів року , 2:40 
на звертьроку, 190 
місячно . ДО 


я 
Поодиноке чисзо 2 с 
8 почтозою 
силком: 
на цілий рік К 108; 


пере- 


готової. А б на шв року , 5460 
Фанламацаї неваџеча- Додаток до „Газети «Львівекої". о он я 


т 
Поодиноке чисдо 6 с 


|о цісарский рескрипт лише о повідомленє пре- 
зидента міністрів, длячого не може поставити 
тої справи на дневвіх порядку. ШПомимо того 

не можна перечити, що сойм має право розелї- 
(До ситуациї. -- З угорского сойму. -- Єгитеш з, чи при інформованю Корони задержано 
скі демонстрації против Англії. -- © Фінлям-|заковні услівя. По тій відповіди вғдв пос. Ко- 
дий. — За зарібком до Хіни). |зятї своє внесене назад. З черги приступлено 
гав обрад над войсковим предложенем, а перед- 
|усїм над ӯдержавем дотеперішного континген- 
ту рекрутіз до кінця сего року. Мінїстер гон- 
ведів ген. Феврварі заявив в часі дискусиї, 
що то предложенє внесено досить вчасно, од- 
нако ве можна було над ним розпочати обрад 
з причини опору опозициї. Висказував надію, 
що той закон буде | в Аветриї і в Угорщині 
принятий. В Австриї прийде до того на осно- 
ві $. 14, котрий єсть також частию конетиту- 
циї, отже представляє також дорогу лєгальну. 
Що буде дальше з помноженем контингенту 
рекрутів, того міністер не може предвидіти. 


Вісти політичиї. 


Цісьр повернув вчера вечером до Відня. 
Нані перед полуднем прайме Монарх дра Кер- 
берг, котрий предложить Цісареви звістну вже 
лісту міністріз до затвердженя. Взагалї нинїш- 
ного дня мають бути полагоджеві всі формаль- 
носта дотикаючі нового кабінету. Часописи зай- 
мають ся переважно справою виглядів на усліх 
угодової кокференциі. Опозицийні нїмецкі ча- 
сописи займають становище відпорне їќвисказу- 
ють сумніви, чи конференция удасть ся. Також | 
ческі радикальні часописи займили недовіря. | 
юзе становище. №агойпі Іізіу пишуть, що Чехи| 
до участи в угодових 
, переговорах. РоййКк згявляє, що шеф секций- 
ныб Резек, вступаючи до кабінету Кербера, не |від кового року видавати в Петербурзї власний 
 приймив на себе ніякої запоруки що-до стано- | орган „Фінляндска газета“. В першім числі 
| впща Чеків супротив нового правительства. сеї часописи сказано, що Росия не наміряє змі- 
. На вчерашнім засіданю угорекого Сойму | нювати внутрішного заряду Фівляндиї так 
Р суду правительство відпис пісарокого | довго, як довго Фінляндці в своїм поступова- 
, розпорндженя установляючого висоту квоти|пю будуть придержувати ся обовягуючих за- 
плаченої обома половинами монархії на спільні | конів і лишать ся вірпими Росиї, о чім не тре- 
ціли. Пос. Комяті зажадав, аби ту справу по-|ба навіть сумиївати ся. Бо се не суть непри- 
ставити на днегнім порядку, бо Сойм мусить 
довершити свого права контродї. Рівночасно!ти добрим росийскиам підданим: 8 Росмі в лиш 
 висказав сумнів, чи короні представлено цілу одно правительство і один престол, але єдність 
Президент міні- | влаети не виключає місцевої самоуправя. Но- 


не досить приготовлен; 


Генеральний губернатор Фінляндиї зачав 


том 


й 
стрів Сель відповів, 


Ен 
1) 


ж, 


|Поважне лице Дельфійця стало лагіднійше; 
Передрук заборонений. | він сягнув за пазуху свого хітона 5) і виймив 


ізвідтам овечу екірочку, подібву до пергаміну, 
ДОНЬКА. КОРОЛЯ ВРИЛЕРСКОГО | Е 


|скручену в маленьку трубочку, на котрій було | 
Історична повість Юрия Еберса 


льна фо ААЫА 


написано кілька рядків. 

Кріпкошу і хороброму (Опартанцеви аж 
й руки дрожали, коли він сягнув по ту трубоч- 
) (Авторизований переклад з шіснайцятого німец- ку, а коли єї розвинув, очи єго таки впили ся 


кого виданя.) 


Переклаз Кирчдо Вербин 


(Дальше). 


Сибарит, вдоволений своїм пустим доте- 
пом, зареготав ся на весь голос; але Спарта- 
нець, підчас коли другі в подібний спосіб 
дальше собі балакали , звернув ся до Фріксоса 
з Дельфі, ватягвув єго в якийсь кутик, і ва- 
бувьючи на свій статочнай спосіб поступованя, 
спитав З Великим роздраєненем, чи приніс він 
шу таю довго ожидану відповідь ворожби 1)? 


в то письмо, яке на мій показало ся. Так по- 
стояв він хзильку; відтак знеохочений, поки- 
вав сивою головою, віддав Фріксосови назад 
Ми Спартанці учимо ся инших штук 
як читаня і писаня. Коли может, то прочи- 
тай мені що Пітия каже. 
вів: Радуй ся! Льоксіяс 3) обіцює тобі, що 
вернеш щасливо до дому; послухай що тоб! 
ворожить Штия: 


ту трубочку, і сказав: 
Дельфіаць повів очима по письмі і відпо- 
| 


І 


Дельфі, де була сьвягиня бога Аполлона. Там во- 
рожка, врейка Пітия сїдаза на тривіжку нед роз- 
коленою в скадї, в котрої виходив ябийсь дим, а 
хіставши якихсь керчів вимовляла поодинокі слова. 
Єреї або сьвященнки Підхопаювали Зарахз ті слова 
і укладали вних ворожбу, ало завсігди так зручно, 
я иподї і двозначне, щөеби оцісля не можна було 
сказати, що бог зів ворожив. В місті Додонї во- 
рожено в іпелесту листя сьвятого дуба. У бгип- 
тияи була найбільше звісткою ворожба бога Юпі- 
тера або Зевеса Аммона. 


2) Хітон -- спідна одіж подібна до сорочки. | 
5 . і 
3) Прізвище божка Аполлона задля того, що | 
вго вогожба бувала неясна і двозначна. 


і 


ї) У стародаввих народів, іменно же у Єгин- 


ЁЎ 
чь. ' ру р 

тиан, Греків і Римлян ворожили вреї (церковно- 
__ ина слона 


„вре“ взяте з грецкої мови, 
вначить то е2М0. Що наше „священик“ ) із всїхя- 
х знаків в. Пр. З Шуму жереда, з шелесту 2и- 
з лету і ЧИСЯЗ ПТИЦЬ, в внутренностай зьві- 
т, приношених богам на жертву і т. п, або 
ки просто слова", ПоХодячиыв віби то від яко- 
сь бога. ваповідадв 28046ы наперед їх судьбу. 
ке ворожене, а також 1 місце вороженя звало 
у Римлян оракулом (ОГасиЇїшш) або порожбою. 
Айславнїйшим місцем ВОРОЖби будо грецке місто" 


п 


|По промові міністра ухвалив соймі предложене. ! 


миризі річи, аби лишити ся Фінляндцем і бу-|ємствах Гвропейці можуть найти ванятя лише 


мі зближеня Фінляндиї до прочої Росиї, для- 
того буде попирати обопільне пізнанв в народ: 
них справах. Коли покаже ся, що то буде 
можливе, тогди в будучности одно число сеї 
часописи на тиждень буде виходити в фін: 
іляндокім язиці. 


З Каїра доносять, що там відбула ся ве- 
‘дика демонстрация против Англії. В міскім 
|парку, де концентрує ся жите столиці, зібрада 
Гея кідькатисячна товпа 0016 = давнійщої вги- 
петскої партиї. Один з провідників тої партрї 
|Мустафа Бей Кіяміль виголосив огвясту пшро- 
|мову против англійскої окупациї. Зібраві при- 
гняли промову з великим ентузиязмом. По різ- 
кій характеристиці знгдїйскої політики в Єгип- 
ті, бесідник сказав дословно: „Мусимо підав- 
| ети ся, аби нашу дорогу вітчину увільнити 
|від непокликаних опікунів. Рушмо ся, ухий- 
мо веїх средетв, аби осягнути независиміеть. 
|Най сьвіт знає, що чуже панованє відчуваємо 
як ганьбу!" Бесіда так подїлала на Арабів, що 
з патриотичними піснями на устах урядили 
против Англії бурливу демонстрацию. 


| 


За зарібком до Хіни іде від якогось часу 
богато осіб з Австриї. Они надіють ся найти 
працю в копальнях і при будові зелізниць. 
Ро], Согг. в дописи з Шангаю доносить, що 
майже веї ті люди розчзровують ся, бо роботи 
звичайно не находять ; Пра згьданих підпри- 


яко інжичери | будівляві підприємці. Робітни- 
ками суть тут головно Хінці, котрі пранюють 


мгчаезаниттиттм акти ттиснонвосвам чаналы 

Скоро громада ва конях із гір свігевих у низ 
зійде, 

Гет ва поля, де ріка зрошує скрізь рівнину, 

Човен непевний тебе заведе у се поле, 

Що здороженим ногам звтисток тихий подасть. 

Скоро громада на конях із гір снігових у низ 
зійде, 

Пятка судяча подасть, що відмовляла тобі. 


Спартанець з напруженою увагою слухав 
сих слів. Він казав собі ще раз прочитати ті 
слова ворожби, а відтак повторив Їх на па- 
мять, подякував Фріксосови, і сховав собі ту 
трубочку. 

Дельфівць вмішав ся до загальної ровмо- 
ви, а Спартанець лиш завдно повтаряв слова 
ворожби, щоби їх не забути, і старав ся йоя- 
енити собі їх загадочність. 


Глава друга. 


Обі половини дверий від столової салі 
отворили ся. З кождого боку при вході стояв 
красний, з бідявими кучерями хлопець і дер- 
жав в руці міртовей вінець. Посеред салі 
піднимав ся великий, низький стіл, так випо- 
літурований , що аж сьвітив ся, а коло него 
були пурпурово червоні подушки, котрі аж 
просили ся, щоби гості на них лягали З 

На стоді красували ся буйні китиці цьві- 


5) За часів Гомера у Греків сиділо ся коло 
стола і көждий гість мав свій столичок але в піз- 
нійших часах снлїли гості вже лежачи при спіль- 


нум столі. 


2 


скі мулярі і столярі можуть найти якийсь ва. 
рібок. На всякий случай ті, що мали би охоту 
переселити ся на зарібок до Хіни, повинні би 
в власнім інтересі порозуміти ся з заступника- 
ми відповідних синдикатів, істнуючих в Евро- 
пі, від котрих евентуально можна одержати 
запомогу на дорогу. 


Львів дня 19-го січня 1900. 


Редакция і адміністрацияя „Народної 
Часописи“ містить ся тепор в бюрах 
„багеї-и Ілмом5к-ої" в каменици ч. 12 
улиця Чарнецкого на 11-ім поверсі і туди 
треба адресувати всякі письма. 


-- Відзначеня. Є. В. Цісар надав радни- 
кови Намістництва Ад. Федоровичеви в Ряше- 
ві і 10л. Прокопчицеви в Станнелавові титул 
і характер радників Двора з увільненем від 
такси. — 6. В. Цісар налав радникови Наміст 
вицтва дрови Отан. Дунаєвокому в Тарнові 
ордер Зеліаної Корони 111. клясм з увільненем 
від такси. — ОЮ. Франц Скульскай греко-кат. 
парох в Садках, дек. заліщицкого, одержав 
хрест кавалєрский Франц Йосифа І. 


-- Перенесвня. Ц. к. Дирекция почт і 
телеграфів перенесла почтового контрольора 
Оскара Візера з Ряшева до Львова. 


-- Оповіщенє дотачно переглядавя спи- 
сів управнених до голосованя до доповияючах 
виборів членів і їх заступників до комісиї 
оцінкової податку особисто доходового округа 
оцінкового ,«Льнів-місто" в місце вильосованої 
половини членів і заступників членів тої ко- 
місні. Подає ся до публичної відомости, що 
списи управнених до голосованя до доповня- 
ючих виборів членів і їх заступників до комі 


тів. Великі печені, скаянні посудини 1 полу- 
миски повні дактилів, фі, гранатових яблок. 


сиї оцінкової для податку особисто-доходового 
округа „Львів-місто“ на місце вильосованої 
половини членів і засгупників членів сеї комі- 
сиї виготовлені в порядку альфабетичнім згідно 
з постановами $ 20 приписів виборчих (дода- 
ток Д. розпорядженя виконавчого до І. розділу 
закона з дня. 25 жовтня 1896 в. в. д. ч. 220) 
можуть управнені до голосованя впказавши ся 
легітимациєю ваборчою переглянути в прото- 
колі подавчіи ц. к. Адміністрациї податків у 
«Львові (площа Ц.ова ч. 1 поверх І.) від го- 
дани 9 рано до 1 пополудни почавши від 18 
до 26-го січня с. р. — Ц. к. Адмінїетрация 
податків. 


-- Сьвято Богоявленїя обходжено вчера 
у Львові я звичайним торжеством. По службі 
Божій в церкві Усненія Пр. Богородиці, яку 
відправив Впреосьв. Матрополит Юл. Куїлов- 
ский в сослуженю крилошан Бідедкого ) Тур- 
кевича відбуло ся водосьвятів в ринку. В тім 
торжестві взяли участь предетавителі властий: 
Є. Е. п. Намістник гр. Лев Пінівьекий, Віце- 
президент краєвої ради шкільної др. Бобжипь- 
ский, Відепрезидент краєвої Дирекцаї скарбу | 
др. Коритовский, радник Двора Мавтнер, ге- 
нерал-майор Гайніш, член Виділу краєвого др. 
Савчак, президент міста др. Малаховский, чле- 
пи ради міскої, академічний сенат та предста- 
вителі рнших властий правительственних і 
автономічних. б. Е. п. Маршалок краєвий гр. 
Стан. Бадені не міг взяти участи в торжестві, 
|бо ще не цілком здоровий. По водосьвятію 
відбув ся обхід довкола ринку, в котрім взяло 
участь крім пргдставителів влаєтий множество 
народу. В часі торжесвва співав хор питомців, 
а відділ 15-го полку піхоти давав приписан. | 
ісальви. 


-- Число студентів на львізскім універси- 
теті в теперішнім семестрі сягає 2.002. Через 
таке велике число студентів львівекий увівер- 
ситет єсть третим з черги межи долитавскими 
увівереитетами. Їз загального числа 2.002 веть 
звичайних студентів 1795, надзвичайних 207. 
На поодинокі факультети записоло ся: па тео- 
льогічний 296 студентів, ва правничий 1277, 


Она споглядала з якоюсь гордостию на| 


мельонів і винограду; стояли побіч маленьких |окремо то довідуючи ся у Дельфійця, чи вже 


срібних уУлвїв, повних меду, 
дяних тарелях лежав мяговький сир в острова 
Трінакрія 2), а посеред стола стояв срібний, по- 


па кованих мі- | богато 


призбирав гроши, то питаючи (и- 
барита, чи вну смакуе діло вї кухаря, то знов 
слухала, як Ібік ровцовідав, що Фрінїхос в А- 


дібний до олтари поставчиє, сповитий доокола | тин завів релігійні ігрища Теспіса з Ікариї 


міртами і-вінцями з рож, а з єго вершка під- |в сьвітскім житю і каже представляти цілі 
Псториї г минувшости з хорами, бесідниками 


нимав ся милий запах кадила. 

На самім кінци стола блискуча ерібна по- 
судина до мішаня вина з водою "), прекраеної 
египегекої роботи, котрої два загнені ушка 
представляли двох велитів, що угинаючись під 
тягаром чари, віби аж падали під нею. Ї та 
посудина була так само, як олтарик посереди- 
ві стола сповита цьвітами, а також і на кож- 
дій черці був вінець з рож або мірти. 

Ціла комната була вкрита розсипаним 
листєм з рож '), а на ві гладких стінах звисало 
зі штукатурових окрас богато лямп. 

Ледви що гості полягали на подушки, як 
зараз появили ся біляві хлопці, пообвивали ім 
голови і плеча вінцями з мірту і блющу та 
обмили їм ноги в срібних мідницях. Коли 
вже крайчий взяв зі стола перті печені, щоби 
їх покраяти, порав ся все ще Сибарит з хлоп- 
цем і казав ся формально цілий завивати в ро- 
жі і мірти, хоч вже мав на собі всі пахощі 
Арабії. Коли же подано першу страву, рибу 
туна з приправою в гірчиці, забув він на все 
поменше і заїдав лиш з великим смаком знаме- 
ниті страва. Родоше сиділа на кріслі з пору: 
чем на самім кінци стола коло посудини до мі- 
шаня і вела розмову та видавала прикази по: 


слугуючам невільникам. 


2) Нивішна Сацидія. 
6) За Сольона було у Греків заказано під 
строгою карою, ще давнійше навіть під карою 
`смерти шити чисте вино; даятого домішувано до 


трох пятих вина дві пяті води. 
7) Звичай посипуваня столової комнати був 


тодї загальний. Столева комната египегскої коро- 
левої бувала підчас пира засипувана рожами на 
локоть грубо. 


і противбесідвиками. 


Відтак звернула ся она до Спартанця 
і сказала ему, що він одинокий, перед котрим 
она мусить оправдувати ся не з того, що єї 
обід скромний, але що ванадто обельний. Жоли 
він другим равом вагостить, то невідьник Кина- 
кіяс, котрий хвалить ся тим, що був спартань- 
ским гельотом і утік, зварить єму знамениту 
юшку з крови, правдивий лякедаймоньский обід 
(а Сибарит при сих словах аж стряс ся). 

Коли гості попоїли, обмили собі руки 
знову. Відтак позбирано зі стода посудину від 
страв, очищено поміст, налляно вина і води в 
посудину до мішаня. Наконедь Родопіс, пере- 
конавши ся що все вяк найліпшім порядку, звер- 
нула ся до Фанеса, котрий перечив ся з Мі- 
лєғийцями і сказала: 


своїх веселих гостий і ніби займала ся кождим 
| 
Благородний друже! Ми так старали ся! 
доси бути терпеливпми, що чей вже тепер твій 
обовязок сказати нам, яка лиха приключка гро- 
зить забрати теое з Єсипту і з нашого кружка. 
Ти може й з легким серцем розстанеш ся з на- 
ми і з сим краєм, бо боги дали вам веїы Ион: 
цям тоту вдачу яко цінний дарунок — але ми 
будемо довго згадувати тебе з горем, бо не | 
знаю чи можна щось більшого стратити, як та- 
кого приятеля, котрий від многих літ показав 
ся вірним. А дехто з нас і жив занадто довго! 
над Нілем, як щоби не набрав ся від Єгипти-. 
ян їх постійногти і непохитности. "и сьмівні 
ся; а все-таки мені вдав ся, що ти не бег жа- 
лю ровставав би ся з нами, хоч вже від давна ! 
бануєт ва Геллядою. Признавш, що правду | 
кажу? Ну, добре, тож розповідай, длячого му-! 
сиш чи хочеш покидати Єгипет, щоби ми мо-! 


на медичний 138, па фільософічний 266. Отже 


найбільше вписує ся все ще на права, ба що 
більше, на тім факультеті замітний значний 
прирість; натомість число медиків з кождим 
роком спадає. 


-- Виділ ,Україньско руского драматичного 
товариства ім. Івана Котляревского у Львові" 
пригадує отсим вп. членам, що загадь- 
ний збір товариства -- на основі нового ста- 
тута, уложеного спільно в відпоручниками то- 
вариства „Руска Бесіда? а затвердженого мі- 
ністеретвом внутрішних еправ рескриптом а 1] 
падолиста 1899 до ч. 86839 -- відбуде ся в 
недідю дня 21 н. ст. січня с. р. о 3 годині 
пополудни в велакій комнатї товариства „Ру- 
ска Бесіда" у Львові (дім Просьвіти ринок ч. 
10). На порядку дневнік: 1) Спранозданє з р 
яльности уступаючого виділу за минувший 
рік. 2) Справозданє контрольної комісиї. 3) 
Вибір голови, заступника і виділу товариства 
а також контрольної комісиї. 4) Внесеня і ін- | 
терпеляцаї. -- Заравом подав виділ до відомо 
сти, що на основі нового статута ве ровейлає | 

| 


ч 


1 


1 


осібних повідомлень про Загальний вбір. — За 
виділ товариства: Іл. (гоновский голова, Т 
у 


Новицкий за секретаря. 


— Товариство „Академічна Громада“ 
Львові устроює ві второк дня 20 лютого 1900 
в великій сали „Народного Дому“ вечеров 
в танцями, на котрий запрошують ва комі- 
тет по.: Осип Шуаевич, Сень Горук, Евгеж Ко 
севич. Початок о 8 год. вечером. Стрій для 
пань вечерковий або народний, для мужчин 
балевий. Ветуп лише за запрошенєм від особи 
4 Кор. від родини з 8 осіб 9 Корон. Дохід 
призначений на фонд вапомоговий. 

-- Вечерок з танцями на будову руского 


дівочого інститута у Львові устроюють в четвер | 
дня 15 в. ст. лютого товариства „Руска Бесі- 
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дз“, Клюб русинок“ і „Львівский Боян“ в ве- 
ликій сали „Народного Дому“. Устроюванєм 


займає ся комітет: Балєрин Коцовска, Гоман | 
Вссоловский, Шосифа Наконечна, Роман Ганён- ~ 


чак, Фрамціск Тузяк, Степан Шухевич. -- По. | 


Чаток о годині 8 вечором. Стрій для пань ве- 
черковий або народний, для мужчин балевий 
Карти ветупу, по 8 Кор. від особи, а го 6 К. 
знаєте ення зливних 09 
гли розважити, чи не далось би так зробити, 
щоби двір короля приймив тебе назад 1 щоби 
ми тебе при собі задержали. подув 
Фанес усьміхнув ся гірко і сказав: ДЯ" 
кую тобі Родопіс за твої ласкаві слова і добру 
волю, що тобі було би жаль розставати ся зі 
мною, ба, що ти би готова о скілько можна не 
допустити до того. Але знайдуть ся сотки но- 
вих людий, ізза котрих тя вабудеті на мене, | 
бо хоч ти Й від давна жиєвш над рікою Нілем, | 
то таки ти, дякувати тоб! за то богам, остала 
ся від голови аж до стіп бллинкою. Та й я. 
приятелем вірности, але ворогом єгипетекої 
глупоти; або хиба єсть між вами хоч би лиш 
один, котрий уважав би то за мудре гризти ся 
тим, що нас не мине? Єгипетска вірність в моїх 
очах то не честнота, але дур. Тоті люди, що своїх 
померших бережуть від тисячів літ аж до нині 
і далиби собі скорше відобрати послїдний кус: 
ник хлїба, як хочби лиш одну кісточку свого 
предка, то не вірні але дурнуваті. Хибаж то 
може бути радість для мене, видїти тих сум- 
ними, котрих я люблю? — Певно що ві! От- 
же не треба, щоби ви згадували мене пілими 
місяцями плачем, що повтаряв би ся що дня, 
як ті Єгиптияни, коли Їм помре який прия- 
тель! Колиж схочете дійстно згадати колись 
пізнійше того, що далеко від вас або що роз- 
став ся з вами, -- бо мені до самої смерти не | 
вільно вже показувати ся в Єгипті -- то зга- 
дуйте зі сьміхом на устах та пе кажіть: „Ах, 
чомуж нас Фанес покинув!" але кажіть: Бу- 
демо веселі як Фанес, коли ще був в нашім 
круві! Оттого повинні ви держати ся, тав при- 
казував вже Сімонїдес, коли сьпівав: 


" 


Колаб ми тілько більший розум мали, 
То на жате би все не нарікали, 

І плакали би коло домовин 

Ляш день один. 

До смерти маємо часу до волї 
Жите-ж летить як бистра пташка в полі А 
І без журби воно таке гірке, 
Таке тяжке! 
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для родини г З осіб, можна одержати лише 
оказанем вапрошеня дня 13 і 14 лютого від 
9 год. вечером в коинатах тов. „Руска Бе- 
сідач у «Львові, Ранок ч. 10, а в девь вечерка 
від години 7 при касі. 


-- Великий огонь. Дня 14. с. м. о годині 
пів до пятої пополудни, вибухнув огонь в тур- 
біновім млині в Бурштині, 1 знищив єго зо- 
всім, разом зі всякими вапасами муки і вбіжа. 
Причиною була неосторожвість при запалюва:, 
ню лямп, призначених до осьвітлюваня млина. 
Млин сей був власностию княвя Стан. Ябло- 
новекого, а арендував єго Авравм Герш Фрід- 
лендер. ШІкода, обегпечена вповні, виносить, 
около 500.000 корон. -- При сїй катастрофі, 
не сбійшло ся і без жертв в людях. Робітник, 
Їван Мадей погиб в огни а тіла єго не можна 
було досы відшукати. Нещасливий полишив 
матір, жінку і двоє незаосыотрених дітий. | 
Огонь перекинув ся в млина на стоячу ноа 
леко хатинку митничу і знищив еї разом з ро- 
гачкою, а також ушкодив і міст на дорозі; 
Бурштин-Лопушна. Міст той зараз направлено. | 


-- Знайшов собі богача. У «Львові єсть| 
нещасливий чоловік, несповна розуму, загаль- | 
но звістна дьвівска фігура з улицї, званий 
„дурниы Ясем“. Мабуть нема вікого, хто би | 
тим чоловіком опікував ся, і він зданий це. 
ласку божу та на мидосердних людий ; де 61- 
дачиско янює там і ночує: під плотом, де 
в якій пустій камечиці, а кола студено, то 
притулить ся там де може, в якій стайни, 


ТЕЛЕГРАМИ. 


Відень 19 січня. Вчера по полудни від- 
була ся рада міністрів під проводом дра Віт- 
тека, на котрій ухвалено димісию цілого кабі- 
нету. 

Льондон 19 сїчня. Кореспондент бюра Рай- 
тера потверджує вість, що ген. Уоррен иврей- 
шов ріку Тугелю. 


Переписка зі веїми і для веїх. 


"Є: Просимо не присилати ані марок 
листових ані карт кореспонденцийних, 
бо листовно ке відповідаємо нікому. 


Оповістка. 


— Півця церковного потребує сей- 
час парохія Стоянці з Водостковом. 
Платня 109 корон річно і доходи церковні, 
Зголошеня до уряду парохіяльного в Водост- 
кові, послідна почта і стация зелїзницї: С у- 
дова Вишня. 


Мих. Под. в Ком.: Повість Ебереа, ,,Донь- 
ка короля египетского“, котра друкує ся тепер 


в якім хліві, щоби лиш не заковяанути рід! в нашим фейлетоні, єсть переложена на 14 яви 
студени. Отже той чоловічиско обібрав собі в|ків, між тими: на француский, англійский, го- 


опослідних часах своє леговище в стайни готе-| ляндеқий, росийский і польский. Хто перекла- 


лю УКоржа, що тепер ставить ся, 1 тут стріти- дав на польский, того не знаємо, а а за 
ло єго кещасте. Знайщов ся якийсь злодїн,\ тим нам годі. Другу єго повість: „Уарда“, 
котрий видко уважав бідного „дурного Нея“) о скілько собі пригадаємо, друковала котрась 


і %) Місто Мемеів оснував перший египетский | 


за богача 1 украв єму ціле єго верхне одінє. 


Колаж не треба замодити жалів по по- 
мерших, то ще більше нерозумно гризти ся 
тим, що приятелі ровс:ають ся з нами, бо там- 
ті пішли на віки, сим кажемо при пращаню: 
До звиданя! | 

Сибарит, котрому вже від довшого часу 


терпцю не ставало, не міг вже тепер довше 
мовчати, і відозвав ся жалібним голосом: Та бо 
зачинай вже раз розповідати, ти вавистлмвий 
чоловіче. Я не можу і одної каплі випити, до- 
ки; не перестанеш говорити о смерти. Я вже 
тати застиг, 1 мене за кождий раз бере ся хо- 
роба, коли о... ну, коли чую, як хтось гово-! 
рить, що не будемо вічно житя! -- Ціле то- 
вариство засьхіяло ся, а Фанес почав розпові- 
дати свею історию: 

Я мешкаю в Сзіс, як знғете, в новім зам- 
ку; але в Мемфіс ?) визначено меяї яко пол-| 
ковникови грецкої прибочної сторожа, котра 
мусить проводити короля, куди би він і не 
Їхав, кватиру на лївім крилі старої палати. 

Від часу першого Шсамтіка ?) резидували 
королі в Сас, длятого другі замки в середині! 
були трохи занедбані. Моє помешканє було, що 
правда, дуже добре положене, пишно дал | 
не 1 було би було знамените, ба не можна би 
було а словечкомк на него жалувати ся, як би 
не то, що зараз в самім початку, як я лиш 
до него Сировадив ся, дала ся почути етраш- 
на язва. 

В день,коли я впрочім рідко коли дома бував 
(то мов помешкане не лишало нічого до бажаня 


| 
1 


ь Мепес (уч вгицетоки Мена), котрий пану-; 


ван около року 3992 перед Хр. Єго син і наслід-| 
ВЕ побудував Палату в Мемфіс. З величезного, 
о місга остали СЯ ДОСИ ледви слабі слїди кодо 
| Бедрешеін і Мітрагеве. Ше нині впдко коло 
агене горб. на КОТріМ стояла колись королївска 
а. 

9) Псамтік (шо трепки Псаметіхос) вступив 
В на пресгод дня 5 лютого 664 перед Хр. Він 
пий дозволив людем З Захраниці приступ до 


польска газета у фейлєтоні. Чи та повість по- 
лвила ся також і окремою книжкою, того та- 
кож не знаємо. Фейлетони відтинайте 1 екла- 
дайте, а відтак дайте оправити, то будете ма 
ти гарну повість в книжці. При відтинаню 
складайте газету на половину і так відтинайте, 
а при оправі накажіть переплетникови, щоби 
не обтинав горішного берега карток (поветав- 


=== 
але в ночи, то й годі було подумати, щоби чо- 
ловік міг заснути, тақ страшенио шибали ся 
щури і миши під спорохчазілияи помостами, 
під ліжками та під старими коврами на 
стінах. 

Я не міг дати собі ради в тій біді, аж на 
конець якийсь вгипетский вояк продав мені 
дві красні великі кітки, котрі по кількох неді- 
лях зробили мені спокій і увільнили від моїх 
мучителів. 

Чейже неї знаєте, що один із любеньких 
законів сего чудачного народу, котрого образова- 
не і мудрість ви мої мілєзийоєі приятелі не можете 
нахвалити ся, постановляє, що коти мають бу- 
ти сьвятими 19). Тим щасливим сотворіням на 
чотирох лабах, як і не одній иншій зьвірині, 
віддають божу честь, а за їх убите карають 
так само остро як за убитє чоловіка. 

Родопіе, котра доси усьміхала ся, споваж- 
нїла, коли почула, що вигнанє Фанеса стоїть 
в звяғи з его зневаженєм сьвятих зьві- 
рят. Она знала, кілько то жертв, ба кілько 
людекого житя забрала ся забобонність Єгип- 
тиян. Ще недавно тому сам король Анавіс не 
міг уратувати нещасливо Самійця, що убив 
якусь кітку, від мести ровлюченого народу. їз 


(Дальше буде). 


10) Коти зваві по вгипетеки „мав“ були 


в цілім Єгипті найсьвятійшими зьвірятами. Геро- 
дот розповідав, що коли в бгантї горіла яка хата, 
то люди не скорше брали ся до гашеня огню, аж 
виратували кітку, а коли кому погибла кітка, то 
він на знак жалоби стриг собі водосв. Хто умисно 
або й нехотячл убив кітку, того карали смертию. 
Коти бальсямовано і складано як людий до гробу. 
Здав ся, що велика сила щурів і миший в Єгипті 
спонукала Єгиптиян держати коти і віддавати їм 
божу честь. 
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шого з відтинаня) а то Далічьо, щоби ири об- 
тинаню не повідтинав горішних рядків у ви- 
соких фейлєтонах; нехай обтинає лиш з боку 
і з долини. -- 1. М. в 0.: Полотно до пакова- 
ня продає у «Львові фірма: Хаім Фішер, улиця 
Сербека, ч. 9. Густійше в поставах по 110 і 
120 метрів, платить ся по 12 сотиків за метер; 
рідше менше добре до пакованя, а уживане 
більше до печий під виправу, в штуках по 5 
метрів, платить ся по 10 сотиків за метер. — 
ів. Смер. в Соснові : Шкільних відносин на 
Буковиві не знаємо докладно, але то річ пев- 
ва, що учителі народві мусять уміти по ні- 
мецки, 1 складають іспити в язиці вїмецкім. 
На Буковині суть школи народні з нїмецким 
язиком викладовам і школи, де учать вімецкого 
язика лиш яко предмету. Найнизша платня 
учителів, о скільқо внаємо, єсть 900 корон. Ра- 
ди шкільні суть подібно як і у нас. — Гриць 
Варениця.: Підручник до танців знаємо лиш 
в нїмецкій мові: Догп. Сташиабк дег Тапаїтпяї. 
МіБ Мовеппеїр опа АНаѕ, еліһа)і АББіїдииєеп опа 
Сһогеостарћіе. Ціна 18 Кор. Єсть також: Каїе- 
срізштя дег Тапокип8; уол Ківшт з ілюстрац. Цї- 
на З Кор. Книжок о добрім тоні єсть множе- 
ство 1 в польскім язиці. Спита. те лиш в пер- 
шій лїпшій книгарни а скажуть Вам. Ми на 
память іх не знаємо. -- |в. Ф, в Забойках коло 
Хоростк.: Всіх фабрик на Мораві не знаємо, 
лиш отеї: 8НКагоуєку в Береї (Вгйлп); Кагі 
Плак, Т.еірпік іа Мабгеп. Тһеодог Вх, Війоп, до- 
ставляв сукна на мундури для всіляких това- 
риств і зазедень. Кожда з фабрик вирабляє 
в своїм роді добрі сукна і длятого не можемо 
ніякої припоручати. Хто хоче спроваджувати 
сукна, мусить сам старати ся переконати ся о 
ретельности фабрики і доброті товарів. — Кииж- 
ки з повістию „Розбишаки на ріці Міссісіпі», 
не маємо. Можза дістати в книгарни Товарпет- 
ва ім. ПІсвченка при ул. Чарнецкого ч. 26 по 
ціні мабуть 80 кр. Повість красна і не жаль 
ваплатити. Любитель Хемії: Тут не місце 
пояснювати Вам, в який спосіб викрили хемі- 
ки нові первотворива або т. зв. елементи; о тім 
треба би богато писати, Тут скажемо Вам лиш 
що з нашім воздусі відкрито пять первотворив 
а то: Аргон, атомова вага 10 (атомова вага 
водна єсть 1, значить ся ту вагу бере ся за 
одиницю ваги атомів а вага кисня єсть 16; 
то ѕначить, що один атом кисня важить 16 ра- 
вів більше як атом водня); -- геліюм, вага 
атом. 4; -- кріптон вага атом. 82; -- неан, 
вага атом. 20 і ксенон вага атом. 128. Азот 
відкрив Рутерфорд в 1778 р. а кисепь Прістле 
в 1774 р. — П. 3. в Т.: На Ваше питанє про 
Канаду і тамошні відносини скажемо Вам при- 
повідками ; Віеіре іт апа шод пӯћге аіећ гедіїср, 
або руски: „Сиди Хома дома і ве рипай ся“. 
Не гадайте що в Ќанадї такий гаразд, як єго 
представляють агенти, котрим очевидно на тім 
залежить, щоби люди тудп їхали, бо они з тих 
людий жиють. Цайліпше ще було би в Мані- 
тобі, бо там умірний клімат, але там вже дуже 
трудно о землю. Скорше можна би набути в 
Асінібоа і Альберта, але там знов лиха земля 
і студений клімат. 4000 зр. то не гріш з ко- 
трим би можна 1до розпочати в Канаді. Хотя- 
чи вийти на своє треба би там зараз розпочи- 
нати все на більші розміри, землю треба би 
обрабляти машипами, а на самі машини треба 
великих гроший. З чотирома тисячами, з 
котрих зараз половина розійде ся на першім 
вступі до Канади, можна розпочати лиш біду 
в Канаді, а єї у нас можна дешевше дісгати. 
Учитп ся можна, бо і там але по великих мі- 
стах суть школи, хоч на инший лад устроєві 
як у нас. Наука веде ся в авнглійекій мові. Чи 
там суть які фахові школи того не знаємо. В 
Америці впрочім майже кождий учить ся фаху 
і без школи, коби лиш чим борше виучити ся 
та дійти до кавалка житя. То не у нас, де 
люди половиву свого житя учать ся в шко- 
лах а другу половину бідують на „становищи“ 
від першого до першого. "Становище можете 
там таке мати яке собі здобудете. -- (Дальші 
відповіди пізнійше). 


ЕОР (Просимо присилати питаня лиш 
на імя редактора Кирила Кахникевича, 
а не присилати ані марок, ані карт кореспон- 
денцийних до відповіди. 


За редаєцюю відповідач: Адам Креховецний. 
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00000000000000000000< тетт, НО РР 
Для Львоза і Гапочани інсерати Ар Ново отворена 
головний склад і експедиция оаекатетюзвкстваннимия АІ ЁНЦИЯ дневників і оголошень 


МАК87, ТУСОРМІКА ПД,0ЯТЕ, при зе приватиі“) до бані у Львові, майс ОТ ч. 9. 


„Народної Часописи" 


находить ся і всїх жиших часописи принимає | ви о Г 5 Л о 5 Е 5 я риє 
у Льноні, в пасану Гавсмана ч. 9. шключно ово отворека ,Атенция я, до веїх дкевників 


Агенция дневників і оголошень весить ынна" от по цінах оригінальних. 


Гавсмана ч. 9. Агешция ся при- 
принимав також димає також превумерату на всі 
пренумерату | оголошеня до Үаготамок- -0го Тудобпік- -а Шиѕїг. 


дшевники краєві і ваграничиі. 


Ло 
„Народкої Часописи“ і ,Газати Львівснь 
може принимати ановсм виключно лиш ся Агенцья 


00 ЗОБА БКААНИХ ЯРУ р Р РУ р та ЕН о 
юн Барретта п Е о 


цілком вірні оригіналови аж до природної вели- 


| 
| | 
ї чини артистично виготовлені. -- В паспарту. 


Ціна за портрет величини 37х45 цм. разом з пор- 


том 1 опакованем Э З. 00 юш, в хороших 


я 


рамах 9 з. ©0 нр. (аж до 5-тьох клгр. франко). 
Замовленя приймає А. ЛЯНДЭВСКИ Й 


Львів, Пасаж Гавємана. 


Ново отворена Агенция дневників і оголошень 
Пасањн Гавстана ч. 9, 


принимає оголошеня до всіх дневників | 


| також пренумерату на всі часописи краєві 1 заграничні, 


ТУ мань - ни ЕНН - =. 


8 дружиряї В. Лозижвокого під кпрадоы 18. І. Вебора. -- (Телефона число 569). 


